Z głębokim smutkiem zawiadamiamy, że w dniu 20-go stycznia 1982 roku zmarła w Oliwie, 


opatrzona św. Sakramentami 


Dr Maria ze Smorawińskich 


CHMIELNIKOWSKA 


ADIUNKT ZAKŁADU TEORII LITERATURY INSTYTUTU FILOLOGII POLSKIEJ UNI- 

WERSYTETU GDAŃSKIEGO, NAJLEPSZA ŻONA, SYNOWA, SIOSTRA, SZWAGIERKA 

I CIOCIA, SZLACHETNY, PRAWY CZŁOWIEK, WYCHOWAWCA WIELU POKOLEŃ 
MŁODZIEŻY 


Pogrzeb odbył się 25. I. 1982 r. w Sopocie. 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE za spokój Jej duszy odprawione zostanie w kościele św. Szczepana 
w Krakowie dnia 11. II. 1982 r. o godzinie 8. 


MĄŻ Z MATKĄ, BRATERSTWO I BRATANICE. 


